3663602481188 
3663602552536 
3663602671572 
3663602552543 
3663602671589 
3663602552550 
3663602671596 
5059340352206 
5063022024992 


KF320 


| A] Safety instructions 


UKCA certified by: SATRA Technology 
CE Certified by: CTC 
notified body 0075 UK Contre ttc :aB0321) 
CTC, 4 Rue Hermann 
Frenkel, 69367 Lyon, France 
CAT. II 


SATRA Technology Centre Ltd, 
1 Wyndham Way, Telford Way, Kettering, 
Northamptonshire, N16 8D, United Kingdom 
This glove will only provide protection against the risks and hazards identified in this 
instruction manual. The glove tested in accordance with EN ISO 21420:2020 
(Protective gloves - General requirements and test methods) and, if applicable, other 
standards as mentioned in the Use Section of this instruction manual. The levels of 
performance identified are obtained from tests done according to conditions defined by the 
applicable standards. The levels of performance declared are only valid for new gloves. 


Keep gloves away from fire. 


@|=| Product description 


Product Name: Nitrile foam palm coated gloves 

Glove Reference: KF320 

Sizes available: 7(S) 8(M) 9(L) 10(XL) 

Material: Liner: 98% Nylon, 2% Spandex. Coating: 100% Nitrile. 
The levels of performance mentioned are valid for the palm of the glove only. 


OR Cae ae 


EN ISO 21420: 2020 Protective gloves - General 


requirements and test methods 
Dexterity Level of Performance Level 5. 
For performance details please see Appendix Fig 01 


30721 BX220IM/B3 


EN388:2016+A1:2018 Protective gloves 
against mechanical risks 


4121xXx 
> TDM Cut Resistance 
Puncture Resistance 
Tear Resistance 


Blade Cut Resistance 

Abrasion Resistance 
The pictogram above shows that this glove protects against Mechanical Risks as per 
EN388:2016+A1:2018. 
The numbers indicate performance level. 
0 : indicates that the glove falls below the minimum performance level for the given 
individual hazard. 
X : indicates that the glove has not been submitted to the test or the test method 
appears not to be suitable for the glove design or material. 
For performance details please see Appendix Fig 02, 
These gloves are not suitable to be worn when there is a risk of entanglement by the 
moving parts of machinery. 


@|@]X] care &maintonance 


Both new and used gloves should be thoroughly inspected before use to ensure no 
damage is present. The performance characteristics of worn and laundered gloves 
may vary from those of new gloves. 

Store the gloves in a suitable, clean and well-ventilated environment, away from direct 
sunlight. Gloves and packaging should be disposed of as per local provisions, taking 
into account recycling of materials if applicable. 

Please ensure that hands are clean and dry before donning the gloves. 

For removal, avoid contact with any possible contaminates that may be on the gloves. 
Glove is not washable. 


Date of Manufacture 


mm=Month of manufacture 
yyyy =Year of manufacture 


Use by Date 


mm=Month of obsolescence 
yyyy =Year of obsolescence 


bd mm.yyyy 
|=! EC declaration of conformity 


EU DECLARATION OF CONFORMITY 

C € Personal Protective Equipment 
REGULATION (EU) 2016/425 
PPE Nitrile foam palm coated gloves, KF320: 


Name and address of the manufacturer and, where applicable, his authorised 
representative: Kingfisher International Products B.V,Rapenburgerstraat175E, 
1011VM Amsterdam, TheNetherlands 


This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the 
manufacturer: 

Object of the declaration (identification of PPE allowing traceability; where 
necessary for the identification of the PPE, a colour image of sufficient clarity may be 
included): 366360248 1188,3663602552536, 3663602671572, 3663602552543, 
366360267 1589, 3663602552550, 366360267 1596 5059340352206, 
5063022024992. 

The object of the declaration described in point 4 is in conformity with the 
relevant Union harmonisation legislation: Personal Protective Equipment 
REGULATION (EU) 2016/425. 


References to the relevant harmonised standards used, including the date 
of the standard, or references to the other technical specifications, including 
the date of the specifications, in relation to which conformity is declared: 
EN388:2016+A1:2018 EN ISO 21420:2020. 


Where applicable, the notified body CTC, 0075 performed the EU type- 
examination (Module B) and issued the EU type-examination certificate 
0075/3311/162/11/20/2778 


Signed for and on behalf of: 
Kingfisher International Products B.V,Rapenburgerstraat175E,1011VM Amsterdam, 
TheNetherlands 


Cops 


David Awe 
Group Quality Director Date of issue: 06/22/2022 


@|=| declaration of conformity 
UK 


CA 


(UK) DECLARATION OF CONFORMITY 

+ GLOVE 

+ KF320 

+ Type/ batch or serial number: KF320 

Name and address of the manufacturer or his authorised representative: 
Kingfisher International Products Limited 
3 Sheldon Square, London W2 6PX 
United Kingdom 


This declaration of conformity is issued under 
the sole responsibility of the manufacturer. 
Object of the declaration 
Product Model EAN 
Nitrilefoam palm = KF 320 366360267 1572/3663602671589 
coated gloves 5059340352206/366360267 1596 
3663602481188 
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant 
legislation: 
Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB 


References to the relevant designated standards used or references 
to the other technical specifications in relation to which conformity is declared: 
EN 388:2016+A1:2018; EN ISO 21420:2020 


Where applicable, the approved body SATRA Technology Centre Limited 
AB0321 performed type-examination (Module B) and issued the 
type-examination certificate AB0321/16822-01/E00-00 


Signed for and on behalf of: 

Kingfisher International Products Limited 
3 Sheldon Square, London W2 6PX 
United Kingdom 


Gites 
—+ os 


J 
David Awe 
Group Quality Director Date of issue: [06/22/2022] 


OJAI consanessescans 
C€ 


CAT. II 

Ce gant assure une protection uniquement contre les risques et les dangers identifies 
dans le présent manuel d'instructions. Gant testé conformément aux Exigences 
générales et méthodes d’essai et, le cas échéant, aux autres normes mentionnées 
dans la section Utilisation du présent manuel d'instructions. Les niveaux de 
performance identifiés sont obtenus a partir de tests effectués conformément aux 
conditions définies par les normes applicables. Les niveaux de performance déclarés 
ne sont valables que pour des gants neufs. 

Conserver les gants a l'abri du feu. 


ES Description du produit 


Nom du produit : Gants a revétement mousse nitrile 

Référence des gants : KF320 

Tailles disponibles: — 7(S) 8(M) 9(L) 10(XL) 

Matériau : Doublure : 98 % nylon, 2 % élasthanne. Revétement : 100 % nitrile. 


Les niveaux de performances indiqués sont valables uniquement pour la paume 
du gant. 


[Utlisation 
EN ISO 21420:2020 Gants de protection - Exigences 


générales et méthodes d’essais 
Niveau de dextérité du niveau de performances 5. 
Pour de plus amples détails, consulter la Fig 01 de Annexe. 


EN388:2016+A1:2018 Gants de protection 
contre les risques mécaniques 


4121xX 


| Résistance aux coupures TDM 
Résistance 4 la perforation 
Résisiance aux déchirures 


—> Résistance aux coupures par lame 
Résistance a l'abrasion 

Le pictogramme ci-dessus indique que ce gant protége contre les risques 
mécaniques conformément a la norme EN388:2016+A1:2018. 
Les numéros indiquent le niveau de performances. 
0: indique que le gant se situe en dessous du niveau de performances minimal pour 
le risque individuel donné. 
X:: indique que le gant n/a pas été soumis a |'essai ou que la méthode d'essai ne 
semble pas étre adaptée a la conception ou au matériau du gant. 
Pour de plus amples détails, consulter la Fig 02 de l'Annexe. 
Ces gants ne conviennent pas en cas de risque de happement par les piéces en 
mouvement des machines, 


Entretien et maintenance 


Que les gants soient neufs ou usagés, ils doivent étre soigneusement inspectés avant 
utilisation, afin de s'assurer qu'aucun dommage n'est présent. Les caractéristiques 

de peromances des gants usagés et lavés peuvent varier par rapport a des gants 

net 

Entreposer les gants dans un environnement approprié, propre et bien ventilé, a 

fabri de la lumiére du soleil. Les gants et les emballages doivent étre jetés selon 

les dispositions locales, en prenant en compte le recyclage des matériaux, le cas 
échéant. 

Les mains doivent 6tre propres et séches avant d'enfiler les gants. 

Au moment de retirer les gants, éviter tout contact avec les contaminants susceptibles 
de se trouver dessus. 

Les gants sont non lavables. 


Date de Fabrication 


mm=Mois de fabrication 
yyyy = Année de fabrication 


Utiliser par Date 


mm=Mois d'obsolescence 
yyyy = Année d'obsolescence 


bs mm.yyyy 
@|= claration de conformité CE 


DECLARATION DE CONFORMITE UE 

C € Eagipement de protection individuelle 
REGLEMENT (UE) 2016/425 
EPI Gants a revétement mousse nitrile, KF320: 


Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, son représentant autorisé : 
Kingfisher International Products B.V,Rapenburgerstraat175E,1011VM Amsterdam, 
Pays-Bas 


La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 
du fabricant : 

Lobjet de la déclaration (identification de |'EP! permettant la tragabilité ; lorsque 
cela est nécessaire pour l'identification de |'EPI, une image en couleur suffisamment 
nette peut étre incluse): 366360248 1188,3663602552536, 3663602671572, 
3663602552543, 366360267 1589, 3663602552550, 3663602671596, 
5059340352206 5063022024992 

Vobjet de la déclaration décrit au point 4 est conforme a la législation 
d’harmonisation de l'Union applicable : REGLEMENT sur |'équipement de 
protection individuelle (UE) 2016/4285. 


Références des normes harmonisées pertinentes appliquées, y compris la 
date de la norme, ou des spécifications, y compris la date des spécifications, 
en fonction desquelles la conformité est déclarée : 

EN388:2016+A1:2018 EN ISO 21420:2020. 


Le cas échéant, l’organisme notifié CTC, 0075 a effectué l’examen de type 
UE (Module B) et a émis le certificat d’examen detype UE 
0075/3311/162/11/20/2778 


Signé pour et au nom de : 
Kingfisher International Products B.V,Rapenburgerstraat175E,1011VM Amsterdam 
Pays-Bas 

~ 


Ca 


David Awe 
Group Quality Director 


Date d’émission : 06/22/2022 


C€ 


KAT. I 

Rekawica ta zapewnia ochrone wylacznie przed zagrozeniami i 
niebezpieczeristwami okreslonymi w niniejszej instrukcji. Rekawica przetestowana 
zgodnie z wymaganiami ogdinymi i metodami badan oraz, jezeli ma to zastosowanie, 
Zinnymi standardami wymienionymi w rozdziale dotyczacym uzycia w niniejszej 
instrukcji. Zidentyfikowane poziomy wydajnosci pochodza z badan wykonanych 
wedtug warunkdw okreslonych przez obowiqzujace normy. Podane poziomy 
wydajnosci sq wazne tylko w odniesieniu do nowych rekawic. 

Trzymaé rekawice z dala od ognia. 


@]=[ore roan 


Nazwa produktu: Rekawice z powloka z pianki nitrylowej po stronie chwytnej 
Numer katalogowy rekawic: KF320 
Dostepne rozmiary: 7(S) 8(M) 9(L) 10(XL) 


Materiat: Wkladka: 98% nylon, 2% spandeks. Powloka: 100% nitryl. 
Wymienione poziomy wydajnosci maja zastosowanie tylko w przypadku strony 
chwytnej rekawicy. 


EN ISO 21420:2020 Rekawice ochronne — 
wymagania og6ine i metody badan 

Poziom wydajnosci dotyczacy zrecznosci: 5. 

Szczegdétowe informacje na temat wydajnosci mozna znalezé w dodatku rys. 01 


EN388:2016+A1:2018 Rekawice chroniace 
przed zagrozeniami mechanicznymi 


412° 1% 
> Cdpornosé na ciecie TDM 
Odpornosé na przebicie 
Odpornosé na rozdarcia 
Opornosé na ciecie ostrzem 
Odpornosé na Scieranie 


Powyzszy piktogram pokazuje, Ze rekawica chroni przed zagrozeniami 
mechanicznymi zgodnie z norma EN388:2016+A1:2018. 

Liczby wskazujq poziom wydajnosci. 

0: wskazuje, Ze wydajnos¢ rekawicy jest ponizej minimalnego poziomu dla danego 
zagrozenia. 

X: wskazuje, Ze rekawica nie zostata przestana do testu lub metoda badania nie jest 
odpowiednia dia projektu lub materiatu rekawicy. 

Szezegdtowe informacje na temat wydajnosci mozna znalezé w dodatku rys. 02. 

Te rekawice nie nadaja sie do noszenia, gdy istnieje niebezpieczeristwo pochwycenia 
przez ruchome czesci maszyny. 


Zaréwno nowe, jak i uzywane rekawice powinny zostacé doktadnie sprawdzone przed 
uzyciem pod katem uszkodzen. WiaSciwosci wydajnosciowe noszonych i pranych 
rekawic moga sie réznié od wasciwosci rekawic nowych. 

Nalezy przechowywaé rekawice w odpowiednim, czystym i dobrze wentylowanym 
otoczeniu, z dala od bezposredniego Swiatta stonecznego. Rekawice i opakowania 
powinny byé utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami, z uwzglednieniem 
recyklingu materiatéw, jesli ma to zastosowanie. 


Rekawice nalezy zaktadac na suche i czyste rece. 

Zdejmujac rekawice, nalezy unika¢ kontaktu z ewentualnymi zanieczyszczeniami, 
ktore moga sie na nich znajdowac. 

Rekawica nie nadaje sie do prania. 


Data Produkeji 


mm=Miesiac produkcji 
yyyy =Rok produkcji 


Uzyj do Daty 


mm=Miesiac starzenia 
yyyy =Rok starzenia sie 


bc mm.yyyy 
Ej Deklaracja zgodnosci WE 


€ € DEKLARACJA ZGODNOSCI UE 


Srodki ochrony indywidualnej (PPE) 
ROZPORZADZENIE (UE) 2016/425 
PPE Rekawice z powtoka z pianki nitrylowej po stronie chwytnej, KF320: 


Nazwa i adres producenta oraz, w stosownych przypadkach, jego 
upowaznionego przedstawiciela: Kingfisher International Products B.V, 
Rapenburgerstraat175E,1011VM Amsterdam, Holandia 


Niniejsza deklaracja zgodnosci zostata wydana na wytaczna 
odpowiedzialnosé producenta: 

Przedmiot deklaracji (identyfikacja PPE umozliwiajaca Sledzenie; w razie 
koniecznosci identyfikacji PPE mozna uzy¢ kolorowego zdjecia o odpowiedniej 
jasnoSci): 3663602481188,3663602552536, 366360267 1572,3663602552543, 
366360267 1589, 3663602552550, 366360267 1596,5059340352206, 
5063022024992. 

Przedmiot deklaracji opisany w pkt 4 jest zgodny z odpowiednim 
prawodawstwem UE dotyc: harmonizacji: Rozporzadzenie UE w sprawie 
Srodk6w ochrony indywidualinej 2016/425. 


Odniesienia do odpowiednich zharmonizowanych norm, w tym daty 
normy, lub odniesienia do innych specyfikacji technicznych, tacznie z data 
specyfikacji, w odniesieniu do ktorej deklarowana jest zgodnosé: 
EN388;2016+A1:2018 EN ISO 21420:2020 


W stosownych przypadkach jednostka notyfikowana CTC, 0075 
przeprowadzita badanie typu UE (modut B) i wydata certyfikat badania typu UE 
0075/3311/162/11/20/2778 


Podpisano dia i w imieniu: 
Kingfisher International Products B.V,Rapenburgerstraat175E,1011VM Amsterdam, 
Holandia 


C fit 


David Awe 
Group Quality Director 


AL nse ae siuran 
Cé 


CAT. I 

Aceasta manusa ofera protectie doar impotriva riscurilor si pericolelor identificate in 

acest manual de instructiuni. Manusa a fost testata in conformitate cu Conditiile generale 

gi metodele de testare si, daca este cazul, cu alte standarde specificate in sectiunea Utilizare 
a acestui manual de instructiuni. Nivelurile de performanta identificate sunt obtinute 

din teste efectuate conform conditiilor definite in standardele aplicabile, Nivelurile de 
performanta declarate sunt valabile exclusiv pentru manusgile noi. 

Pastrati manusile ferite de foc. 


©|=| Descrierea produsului 


Data wydania:06/22/2022 


Denumire produs: Manusi cu palme acoperite cu spuma de nitril 
Cod de referinja manusi: KF320 
Marimi disponibile: 7(S) 8(M) 9(L) 10(XL) 


Material: Cptuseala: 98% nailon, 2% spandex. 
Strat de acoperire: 100% nitril. 
Nivelurile de performanta mentionate sunt valabile numai pentru palma manusii. 


| tilizare 


EN ISO 21420:2020 Manusi de protectie — Conditii 
generale si metode de testare 

Nivel de performanta din punct de vedere al dexteritatji: nivelul 5. 

Pentru detalii legate de performanta, a se vedea Anexe, Fig. 01 


EN388:2016+A1:2018 Manusi de protectie 
impotriva riscurilor mecanice 


4121X 


ee Rezistenta la taiere TDM 
Rezistenta la gaurire 
Rezistenta la rupere 
Rezistenta la taiere cu lama 


Rezistenta la abraziune 
Pictograma de mai sus arata cd aceasta manusa protejeaza impotriva riscurilor 
mecanice conform EN388:2016+A1:2018. 
Numerele indica nivelul de performanta. 
0: araté cd manusa se incadreaza sub nivelul de performanta minim pentru pericolul 
specific respectiv. 
X: arata ca mdnusa nu a fost supusa testului sau ca metoda de testare pare sa nu fie 
adecvata pentru designul sau materialul manusii. 
Pentru detalii legate de performanta, a se vedea Anexe, Fig. 02. 
Aceste manusi nu sunt adecvate pentru purtare cand exista un risc de agatare de 
catre piesele mobile ale utilajelor. 


@]e|X[ hare sinvenere 


Atat manusile noi, cat si cele uzate trebuie inspectate cu atentie inainte de utilizare 
pentru a va asigura ca nu prezinta deteriorari, Caracteristicile de performanta ale 
manusilor uzate si spalate pot diferi de cele ale manusilor noi, 

Depozitati manugile intr-un loc corespunzator, curat gi bine ventilat, ferit de lumina 
directa a soarelui, Manusgile gi ambalajul trebuie aruncate conform prevederilor locale, 
luand in considerare reciclarea materialelor, daca este cazul 


Asigura-te ca mainile sunt curate gi uscate inainte de a pune manusile. 
CAnd scoti manusile, evitA contactul cu agentii contaminanti care pot exista pe ele. 
Manusa nu se poate spala. 


Data Fabricatiei 


mm-=Luna de fabricatie 
yyyy =Anul fabricatiei 


Utilizare Pana la Data 


mm=Luna invechirii 
yyyy = Anul invechirii 


bg mm.yyyy 
©|=| Declaratia de conformitate C 


C € DECLARATIA DE CONFORMITATE UE 


Echipament individual de protectie 
REGULAMENTUL (UE) 2016/425 


EIP Manusi cu palme acoperite cu spuma de nitril, KF320: 


Denumirea gi adresa producatorului si, unde este cazul, reprezentantul 
autorizat al acestuia: Kingfisher International Products B.V, 
Rapenburgerstraat175E,1011VM Amsterdam, Olanda 


Prezenta declaratie de conformitate este emisa sub raspunderea exclusiva a 
producatorului: 

Obiectul declaratiei (identificarea EIP care permite trasabilitatea; acolo unde 
este necesar pentru identificarea EIP, o imagine color de claritate suficienta poate 
fiinclusa): 3663602481188,3663602552536, 366360267 1572,3663602552543, 
366360267 1589, 3663602552550, 366360267 1596, 5059340352206 
5063022024992. 

Obiectul declaratiei descris la punctul 4 este in conformitate cu legislatia 
de armonizare relevanta a Uniunii: REGULAMENTUL (UE) 2016/425 privind 
echipamentele individuale de protectie. 

Referinte la standardele armonizate relevante utilizate, incluzand data 
standardului, sau referinte la alte specificatii tehnice, incluzand data 
specificatiilor, in legatura cu care este declarata conformitatea: 
EN388:2016+A1:2018 EN ISO 21420:2020. 


Unde este cazul, organismul notificat CTC, 0075 

a efectuat examinarea UE de tip (Modulul B) si a emis certificatul de examinare 
UE de tip 0075/3311/162/11/20/2778 

Semnat pentru si in numele: 

Kingfisher International Products B.V,Rapenburgerstraat175E,1011VM Amsterdam, 
Olanda 


Cas 


David Awe 


Group Quality Director GrupuluiData emiterii: 06/22/2022 


ESPN Instrucciones de seguridad 


CAT. I 

Este guante solo proporciona proteccion frente a los riesgos y peligros identificados 
en este manual de instrucciones. El guante se ha probado en conformidad con 

los Requisitos generales y métodos de prueba y, si procede, con otras normas 
mencionadas en la seccion Uso de este manual de instrucciones. Los niveles de 
rendimiento identificados se obtienen a partir de las pruebas realizadas segun 

las condiciones definidas por las normas aplicables. Los niveles de rendimiento 
declarados solo son validos para guantes nuevos. 

Mantenga los guantes alejados del fuego. 


O88 Descripci6n del producto 


Nombre del producto: Guantes de palma con recubrimiento de espuma de nitrilo 
Referencia del guante: KF320 

Tamafios disponibles: 7(S) 8(M) 9(L) 10(XL) 

Material: Forro: 98% nylon, 2% spandex. Recubrimiento: 100% nitrilo, 
Los niveles de rendimiento mencionados solo son validos para la palma del guante. 


Oa Sees 


EN ISO 21420:2020 Guantes de protecci6n - 


Requisitos generales y métodos de prueba 
Nivel de destreza de rendimiento 5. 
Para los detalles de rendimiento, consulte el Apéndice Fig. 01 


EN388:2016+A1:2018 Guantes de proteccién 
frente a riesgos mecanicos 


4121xX 
'—4> Resistencia a cortes TDM 
Resistencia a la perforaci6n 
Resistencia a desgarros 


Resistencia a cortes con cuchilla 
Resistencia a la abrasion 


El pictograma anterior muestra que este guante protege frente a riesgos mecanicos 
segtin la norma EN388:2016+A1:2018. 

Los ntimeros indican el nivel de rendimiento. 

0: indica que el guante se sittia por debajo del nivel de rendimiento minimo para un 
peligro individual concreto. 

X: indica que el guante no ha pasado por las pruebas, o que el método de prueba 
parece no ser el adecuado para el disefio o el material del guante. 

Para los detalles de rendimiento, consulte el Apéndice Fig. 02. 

Estos guantes no son adecuados para su uso si existe un riesgo de enredos en 
piezas méviles de maquinaria. 


Ee} Cuida 


Los guantes nuevos y usados se deben inspeccionar cuidadosamente antes de su 
uso para asegurarse de que no presentan dafios. Las caracteristicas de rendimiento 
de guantes desgastados y blanqueados pueden variar con respecto a las de los 
guantes nuevos. 

Guarde los guantes en un entorno adecuads, limpio y con una ventilacién adecuada, 
lejos de la luz directa del sol. Los guantes y el embalaje deben desecharse de 
acuerdo con las disposiciones locales, teniendo en cuenta el reciclaje de materiales 
si procede. 

Antes de ponerse los guantes, asegtirese de que tiene las manos limpias y secas. 
A\ quitarselos, evite tocar cualquier residuo contaminante que pueda haber en ellos. 
Los guantes no se pueden lavar. 


Fecha de Manufactura 


mm=Mes de fabricacion 
yyyy =Afio de fabricacion 


Utilizar por Fecha 


mm-=Mes de obsolescencia 
yyyy =Afio de obsolescencia 


bc mm.yyyy 
1e|=| Declaracién de conformidad CE 


DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA UE 
Equipo de proteccién personal 
NORMATIVA (UE) 2016/425 
EPI Guantes de palma con recubrimiento de espuma de nitrilo, KF320: 


Nombre y direccién del fabricante y, si procede, su representante autorizado: 
Kingfisher International Products B.V,Rapenburgerstraat175E,1011VM Amsterdam, 
Los paises bajos 


Esta declaracién de conformidad se emite bajo la responsabilidad exclusiva 
del fabricante: 

Objeto de la declaracién (identificacién de EPI que permite la trazabilidad; donde 
sea necesario para la identificacién de EPI, puede incluirse una imagen en color 

con claridad suficiente): 366360248 1188,3663602552536, 3663602671572, 
3663602552543, 366360267 1589, 3663602552550, 3663602671596, 
5059340352206,5063022024992. 

El objeto de la declaracién descrita en el punto 4 esta en conformidad con la 
correspondiente legislacién de armonizacién de la Unién: Equipo de proteccién 
personal NORMATIVA (UE) 2016/425. 


Referencias a normas armonizadas utilizadas, incluida la fecha de lanorma 
oreferencias a la otras especificaciones técnicas, incluida la fecha de las 
especificaciones, en relacién a cuya conformidad se declara: 
EN388:2016+A1:2018 EN ISO 21420:2020 


Si procede, el organismo notificado CTC, 0075 realizé el examen tipo de la UE 
(Médulo B) y emitio el certificado de examen tipo de la UE 0075/3311/162/11/20/2778 


Firmado por y en nombre de: 
Kingfisher International Products B.V,Rapenburgerstraat175E,1011VM Amsterdam, 
Los paises bajos 

re 
David Awe 
Group Quality Director 


Fecha de emisi6n:06/22/2022 


WN Instrugdes de seguranga 


CAT. II 

Esta luva fornecera protegao apenas contra os riscos e perigos identificados neste 
manual de instrugGes. A luva foi testada em conformidade com os requisitos gerais e 
métodos de ensaio e, se aplicavel, com outros padrées, como mencionado na segao 
Utilizagao deste manual de instrugdes. Os niveis de desempenho identificados sao 
obtidos a partir de testes feitos de acordo com as condigdes definidas pelas normas 
aplicaveis. Os niveis de desempenho especificados sao validos apenas para luvas novas. 
Mantenha as luvas afastadas do fogo. 


| Descrigao do Produto 


Nome do produto: Luvas revestidas com palma em espuma de nitrilo 
Referéncia das luvas: KF320 

Tamanhos disponiveis: 7(S)8(M) 9(L) 10(XL) 

Material: Interior: 98% nylon, 2% elastano. Revestimento; 100% nitrilo, 


Os niveis de desempenho mencionados sao validos apenas para a palma da luva. 


EN ISO 21420:2020 Luvas de protecao - Requisitos 
gerais e métodos de ensaio 

Nivel de destreza do nivel de desempenho 5. 

Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 01 do Anexo. 


EN388:2016+A1:2018 Luvas de protegao 
contra riscos mecanicos 


4142 4% 


'—> Resisténcia ao corte TDM 

Resisténcia a perfuragées 

Resisténcia a rasg6es 

Resisténcia ao corte por lamina 

Resisténcia a abrasdéo 
O pictograma acima mostra que esta luva protege contra riscos mecanicos conforme 
anorma EN388:2016+A1:2018. 
Os numeros indicam o nivel de desempenho. 
0: Indica que a luva esta abaixo do nivel minimo de desempenho para 0 risco 
individual apresentado. 
X:: Indica que a luva nao foi submetida ao teste ou o método de ensaio nado parece 
ser adequado para o design ou material das luvas. 
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 02 do Anexo. 
Estas luvas nao sao adequadas para utilizagao quando existe risco de 
emaranhamento em pegas méveis de maquinas. 


idados e manutengao 


Tanto as luvas novas como as usadas devem ser cuidadosamente inspecionadas 
antes da sua utilizagao para garantir que nao apresentam danos. As caracteristicas 
de desempenho de luvas desgastadas e lavadas podem ser diferentes das 
caracteristicas das luvas novas. 

Guarde as luvas num ambiente adequado, limpo e bem ventilado, protegido de 

luz solar direta. As luvas e embalagens devem ser eliminadas de acordo com os 
regulamentos locais, tendo em conta a reciclagem de materiais, se aplicavel. 
Certifique-se de que as maos estao limpas e secas antes de colocar as luvas. 
Para a remogao, evite o contacto com possiveis.contaminantes que possam estar 
nas luvas. 

As luvas nao sao lavaveis. 


Data de Fabricagao 


mm=Més de fabricagao 
yyyy =Ano de fabricagao 


Usar por Data 


mm=Més de obsolescéncia 
yyyy =Ano de obsolescéncia 


bc mm.yyyy 


C € DECLARAGAO DE CONFORMIDADE DA UE 


Equipamentos de Protegao Individual 
REGULAMENTO (UE) 2016/425 
PPE Luvas revestidas com palma em espuma de nitrilo, KF320: 


Nome e enderego do fabricante e, se aplicavel, do seu representante 
autorizado: Kingfisher International Products B.V,Rapenburgerstraat175E, 
1011VM Amsterdam, Os paises baixos 

Esta declaragado de conformidade é emitida unicamente sob a 
responsabilidade do fabricante: 

Objeto da declaragao (identificagao do PPE que permite a sua rastreabilidade; 
sempre que necessario, para a identificagao do PPE, pode ser incluida uma imagem 
colorida de nitidez suficiente): 366360248 1188,3663602552536, 3663602671572, 
3663602552543, 366360267 1589, 3663602552550, 3663602671596, 
5059340352206 ,5063022024992. 

O objeto da declaragao descrita no ponto 4 esta em conformidade coma 
legislagao comunitaria aplicavel em matéria de harmonizagao: Equipamentos 
de Protegao Individual REGULAMENTO (UE) 2016/425. 


Referéncias para as normas harmonizadas pertinentes utilizadas, incluindo 
a data da norma, ou referéncias a outras especificagées técnicas, incluindo 
a data das especificacées, em relagao aos quais é declarada conformidade: 
EN388:2016+A1:2018 EN ISO 21420:2020. 


Se aplicavel, o organismo notificado CTC, 0075 realizado 0 ensaio do tipo 
UE (Médulo B) e emitido o certificado do ensaio do tipo UE 
0075/3311/162/11/20/2778 


Assinado por e em nome de: 
Kingfisher International Products B.V,Rapenburgerstraat175E,1011VM Amsterdam, 
Os paises baixos 


Cs 


David Awe 


Group Quality Director Data de emiss40:06/22/2022 


@ Anexo 


@ Appendix 
@ Annexe 
@ Zatacznik 


@Fig 01 © Fig. 01 @Rys. 01 @ Fig. 01 © Fig. 01 @ Fig. 01 

@ Table 1.1 © Tableau 1.1 @ Tabela 1.1 @ Tabelul 1.1 © Tabla 1.1 

@ Tabela 1.1 

© Levels of performance — finger dexterity test © Ni rmances - 
Test de dextérité des doigts ‘O Po x aed wydajnosci—test breeencect palcow 
@Niveluri de performanta — testul dexteritatii degetelor 

@ Niveles de rendimiento - Prueba de destreza con los dedos 

@ Niveis de desempenho - teste de destreza dos dedos 


allest diameter of pin fulfilling test conditions mm 
° Plus petit diamétre de la tige remplissant les conditions 
d'essai, mm @ Najmniejsza Srednica sworznia w milimetrach 
Sci speiniajgca warunki testu die Prifbedingungen erfillt, in mm| 
4 '® Cel mai mic diametru al acului care indeplineste conditiile 
@Nivel de performanta | ‘testului, mm @ Diametro mas pequefio de cumpliendo las 
@ Nivel de rendimiento condiciones de pruebamm 
@ Nivel de desempenho @ Menor diametro dos pinos que cumpra as condigdes 
do ensaioem mm 


@ Level of performance 
@Niveau ge 


performance: 
@ Patio Wycanc 


@Fig 02 © Fig. 02 @Rys. 02 © Fig. 02 @ Fig. 02 @ Fig. 02 
@ Table 2.1 © Tableau 2.1 @ Tabela 2.1 ® Tabelul 2.1 @ Tabla 2.1 
@ Tabela 2.1 


pe ‘oziomy wyda 
® Niveluri ‘de performanta @Niveles de rendimionta 
@Niveis de desempenho 


D Level © Niveau @ Poziom 
@Nivelul @ Nivel 
@Nivel 
{Okt Ve (SU AA 


@ Test @ Test @ Test © Test © Prueba @ Teste 


@ Abrasion resistance (number of rubs) @ Résistance 

al'abrasion (nombre de frottements) @ Odpornos¢ na 

Scieranie (liczba potar¢c) 

@ Rezistenta la abraziune (numéar de frecari)| 100 | 500 |2000/8000| - 
@ Resistencia a la abrasion (numero de frotamientos) 

}@ Resisténcia a abrasdo (numero de fricgdes) 


‘coupure: résistance aux coupures par lame (index) 
@ Test odpornosci na ciecie: Opornosé na ciecie 
ostrzem (indeks) 
Test de taiere: Rezistenta la taierea cu lama 
(indice) ® Prueba de corte: Resistencia a cortes con 
cuchilla (indice) ® Teste de corte: Resisténcia ao corte 
por lamina (indice) 


(N) @ Odpomosé na rozdarcia (N) 
@Rezistenta la rupere (N)@  emaalaae al rasgado 
N)@ Fessiencia arasg Au) 


ire resistance (N) © Résistance a 
sake (N)@ ea, na przebicie Ny 
@ Rezistenta la gaurire (N) 

@® Resistencia a la perforacién (N) @ Resisténcia a 
perfuragdes (N) 


® Table 2.2 @ Tableau 2.2 @ Tabela 2.2 2.2 @ Tabelul 2.2 @ Tabla 2.2 
@ Tabela 2.2 


performances ® pour TDM : test de radians aux Coupures ‘y Porn 
N20 Ne oe TDM; test odpornosci na ciecie 
Schni tigkeitsstest ® Niveluri de performanta pentru TDM: testul rezistentei 
la taiere @ Niveles de rendimiento para TDM: prueba de resistencia de corte 
@Niveis de desempenho para TDM: teste de resisténcia ao corte 


OMr6 
coupures (N)@ TDM: opornosé na ciecie (N 
@TDM: rezistenta la taiere (N) 
@TDM: seal acortes (N) @ TDM: Resisténcia ao 
corte 


Manufacturer + Fabricant + Producent 
Producator + Fabricante: 

UK Manufacturer: 

Kingfisher International Products Limited, 
3 Sheldon Square, London, W2 6PX, 
United Kingdom 


EU Manufacturer: 

Kingfisher International Products B.V. 
Rapenburgerstraat 175E 

1011 VM Amsterdam 

The Netherlands 
www.kingfisher.com/products 


www.diy.com 
www.screwfix.com 
www.screwfix.ie 
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To view instruction manuals online, 
visit www.kingfisher.com/products 


3] 


www.castorama. fr 
www. bricodepot.fr 


Pour consulter les manuels d’instructions 
en ligne, rendez-vous sur le site 
www.kingfisher.com/products 


www.castorama.pl 


Aby zapoznaé sie z instrukcja obstugi 
online, odwiedz strone 
www.kingfisher.com/products 


www. bricodepot.ro 


Pentru a consulta manualele de instructiuni 
online, vizitati www.kingfisher.com/products 


www.bricodepot.es 


Para consultar los manuales 
de instrucciones en linea, visite 
www.kingfisher.com/products 


www.bricodepot.pt 


© 6© 6 @ 


Para consultar manuais de instrugdes 
online, visite www.kingfisher.com/products 


